Jan Ludwiński 


były organista Lisiecki, ktoren przez 52 lat pełnił obowiązki przy kościele, 


po krótkićj a dolegliwćj chorobie opatrzony ŚŚ, Sakramentami w wieku 78 lat 
w dniu 29 Sierpnia 1785 r. życie zakończył. 


W nieutulonem żalu pozostałe dzieci i wnuki. zapraszaja Krewnych Znajomych i Parafian Lisieckich, na wvpro- 
p Je ' a 2 yp 


wadzenie zwłok i oddania ostatnićj usługi w dniu 31 Sierpnia w Niedzielę o godzinie 4téj po południu 


z cmentarza krakowskiego, na miejsce wiecznego spoczynku. 


Drukarnia Uniwersytecka. 


